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ROSA DAMASCENA. 

(SUBALBA.) 

R. Caljcibus semi-pinnatis, germinibus ovatis, turgidis, pedun- 
culisque hispidis, caule petiolisque aculeatis,foliolis ovatis, acuminatis, 
subíais vil/osis. Du Roí. Hort. harbek . vol. 2, pag. 369. Ait. Kew . 
yol. 2, pag. 2o5 , n° 14. PV'illd. spec . 2, pag. 1072. 

R. Alba (Damascena ) Poiret. Ene. yol. 6, p. 291. 

R. Damascena alba? Roessig Beschreibung der Rosen, pre- 
miére partie, p. 84. 

LE ROSIER DE DAMAS. 

(¿ pétales blañes laves de rose). 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau présente des buissons touffus qui s’élévent á 
la hauteur de trois ou quatre pieds. Les tiges sont armées 
d'aiguillons inégaux et rougeátres, les uns droits, les autres 
recourbés. Les feuilles sont composées de cinq folióles sim- 
plement dentées, glabres en dessus, pubescentes et quelque- 
fois colorees en-dessous , supportées par des pétioles velas, 
glanduleux, munis de quelques aiguillons recourbés. Les fleurs, 
disposées deux ou trois ensemble á Textrémité des rameaux, 
forment, par leur réunion, une espéce de panicule. Elles sont 
portées par des pédicelles hérissés de poils glanduleux, et munis 
á leur base de bractées réfléchies et pointues. L’ovaire, renflé 
vers le milieu, et les lobes allongés, acérés et pinnatifides du 
cálice sont également couverts de poils. Corolle de cinq pétales 




















































































































































